Arbitro: 
Arbitro Assistente 1: 


Bruno Nogueira Prado (BAS / BA) 
Daniella Coutinho Pinto (AB / BA) 
Schumacher Marques Gomes (AB / PB) 
Gustavo Holanda Souza (BAS / SP) 
Vayran da Silva Rosa (CBF / SC) 
Carlos Eduardo R. Guimarães (FD / SP) 


Arbitro Assistente 2: 
Quarto Arbitro: 
Assessor: 

Delegado Local: 


VAR: Daniel Victor Costa Silva (CD / MG) 
Observador de VAR: Antonio Rogerio Batista do Prado (CBF / SP) 
AVAR: Eder Alexandre (AB / SC) 


Resultado do 1º Tempo: 0 X 1 


ne foeico | nimeconpo [rea cor Que 
12 Je Jefferson da Silva P ... ig) È 335765 1 
2 Leonardo Leonardo da Silva Cr ... qo |? 415195 4 
3 Walber Jose Walber Mota de .... Tp 386746 5 
4 Marcel Marcel Philipe Afons ... TLR 380308 8 
5 Claudinho Claudio de Souza wP 308008 11 
6 Eduardo Diniz Eduardo Jose Diniz Costa T P 176196 18) 
7 Miqueias Miqueias Cabral Evaristo T P 542628 19 
8 Rodrigo Rodrigo Vasconcelos ... q [IP 302774 25 
9 Salatiel Jr Salatiel de Oliveira ... TARR 337491 28 
10 Eduardo Pe... Eduardo Luiz Person q |? 465413 30 
11 Bruno Bruno Cesar Xavier Sislo T P 432666 90 
1 Saulo Saulo Ferreira Silva R(g) P 345455 91 
13 Leo Oliveira Leonardo Augusto de ... RALR 619973 2 
14 Victor Mat... Victor Matheus dos S ... Ra 529923 6 
15 Felipe Luiz Felipe Soares B ... RERE 646352 10 
16 JONATHAN Jonathan Silva Vieira RARR 378203 21 
17 Vinicius Vinicius dos Santos ... RERE 543481 29 
18 Jose Aldo Jose Aldo Soares de ... RALE 422022 31 
19 Zé Eduardo Jose Eduardo de Andrade R P 453964 38 
20 Leozinho Leonardo Caetano Silva ROHR 505613 55 
21 Bruno Alves Bruno Alves de Souza lat | IP 360598 T 
22 Marlinho Marlon Yan Cavalcant ... BARR 629262 88 
23 Gabriel Gabriel Falcao Morei ... im | IP 523677 99 


T = Titular | R = Reserva | P = Profissional | A = Amador | (9) = Goleiro 


CBF - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL 


SUMULA ON-LINE 
Campeonato: Campeonato Brasileiro - Série B/2024 Rodada: 
Jogo: Ituano / SP X Operário / PR 
Data: 26/04/2024 Horário: 19:00 Estádio: Novelli Junior / Itu 


Arbitragem 


Cronologia 


Resultado Final: 0 X 2 


Relação de Jogadores 


Apelido Nome Completo 


Rafael Santos Rafael de Carvalho Santos T(g) 


Willian Ma... Willian Estefani Machado T 
Bruno Bruno Aparecido Reis ... T 
Vinicius Vinicius Diniz Dall ... T 
Felipe Aug ... Felipe Augusto Ferre ... T 
Lucas Hipo ... Lucas Hipolito Caval ... m 
Rodrigo Rodrigo Oliveira Lindoso T 
Marcelo Ci... Marcelo Cirino da Silva T 
Pacheco Guilherme Augusto Pachec T 
Joseph Mau ... Joseph Mauricio de O ... T 
Ronaldo Ronaldo Henrique Silva 1 
Gabriel Me... Gabriel Jose Ferreir ... R(g) 
Santiago O ... Santiago Ocampos Ibarra R 
Para Anderson Ferreira da ... R 
Cassinho Cassio Gabriel Vilel ... R 
Alemao Fagner Ironi Daponte R 
Dudu Eduardo Scheit R 
Ronald Ronald Sant Anna Rod... R 
Filipe Cla... Filipe Claudino Tenó ... R 
Jacy Maran ... Jacy Maranhao Oliveira R 
Emaxwell Emaxwell Souza de Lima R 
Paraíba Jose Gervasio dos Sa ... R 
Daniel Alves Daniel Alves de Lima R 
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Jogo: 14 


2 


Não Houve 
Não Houve 
Não Houve 


Entrada do mandante: 18:50 Atraso: Não Houve Entrada do mandante: 20:00 Atraso: 
Entrada do visitante: 18:50 Atraso: Não Houve Entrada do visitante: 20:00 Atraso: 
Início 1° Tempo: 19:00 Atraso: Não Houve Início do 2° Tempo: 20:02 Atraso: 
Término do 1° Tempo: 19:47 Acréscimo: 2 min Término do 2° Tempo: 20:56 Acréscimo: 


9 min 


CBF 
177436 
431740 
338081 
465929 
323819 
345443 
184455 
293440 
310646 
382807 
298282 
394441 
749043 
393868 
320834 
298995 
531717 
383244 
711594 
403078 
427774 
310743 
633802 
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Comissão Técnica 


Técnico: Alberto Valentim Do Carmo Neto “Técnico: Rafael Silva Guanaes 
Assistente Técnico: Douglas Gonzaga Leite Assistente Técnico: Rainer Da Costa Oliveira 
Médico: Alexandre Goncalves Santoro Médico: Adriano Cerino 

Treinador De Goleiros: Leandro Franco Treinador De Goleiros: Douglas Luisi Dutra 
Preparador Físico: Marcio Henriques Preparador Físico: Vitor Hugo Dos Santos Nemetz 
Massagista: William Campos Da Silva Fisioterapeuta: Rafael Penna 


1T 90 


26:00 NR Ronaldo Henrique Silva Operário/PR 
+8 2m 31 NR Ronald Sant Anna Rodrigues Operário/PR 


NR = Normal | PN = Pênalti | CT = Contra | FT = Falta 


Cartões Amarelos 


i 


11:00 2 9 Salatiel de Oliveira Gabriel Junior Ituano/SP 
Motivo: A2. Desaprovar com palavras ou gestos as decisões da arbitragem - Desaprovar com palavras as decisões da arbitragem. 


43:00 2T 3 Jose Walber Mota de Amorim Ituano/SP 
Motivo: A1.24. Outro motivo - Por demonstrar desrespeito ao jogo, após puxar seu adversário de maneira acintosa. 


+04:00 27 13 Leonardo Augusto de Oliveira Ituano/SP 
Motivo: A2. Desaprovar com palavras ou gestos as decisões da arbitragem - Desaprovar com palavras as decisões da arbitragem. 


+01:00 2T TC Alberto Valentim do Carmo Neto Ituano/SP 
Motivo: A2. Desaprovar com palavras ou gestos as decisões da arbitragem - Desaprovar com palavras as decisões da arbitragem. 


+01:00 27 AT Douglas Gonzaga Leite Ituano/SP 
Motivo: A2. Desaprovar com palavras ou gestos as decisões da arbitragem - Desaprovar com palavras as decisões da arbitragem. 


TC - TécnicoAT - Assistente Técnico 


NÃO HOUVE EXPULSÕES 


Cartões Vermelhos 
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Ocorrências / Observações 
Informo que após o termino de jogo, quando nos dirigíamos para o vestiário, na zona mista. o sr. oswaldo giroldo júnior, membro da diretoria 
do ituano, proferiu as seguintes palavras: “vocês foram uns merdas, arbitragem de merda, não tem como defender vocês, merdas“, me senti 
ofendido com tais comentários proferidos. 


Motivo de atraso no início e/ou reinício, e de acréscimos: 
Acréscimos devidos as substituições, atendimentos médico aos atletas lesionados e substituições. 


Observações Eventuais 


Houveram três momentos de atendimento médico durante a partida, sendo eles: aos 11 minutos para equipe do ituano, aos 87 minutos para 
equipe do ituano e aos 90+5 da equipe do operário, os três atletas voltaram para o campo de jogo após o atendimento. 


Relatório do Assistente 


Nada a relatar. 


Substituições 


36:00 1T | Ituano/SP 17 - Vinicius dos Santos de Olive... 4 - Marcel Philipe Afonso Genest... 
- INT | Ituano/SP 13 - Leonardo Augusto de Oliveira 2 - Leonardo da Silva Cruz Duarte 
- INT | Ituano/SP 20 - Leonardo Caetano Silva 8 - Rodrigo Vasconcelos Oliveira 

13:00 2T  Operário/PR 77 - Emaxwell Souza de Lima 25 - Marcelo Cirino da Silva 

25:00 2T | Operário/PR 31 - Ronald Sant Anna Rodrigues 11 - Felipe Augusto Ferreira Bati... 

25:00 2T  Operário/PR 10 - Cassio Gabriel Vilela Ferreira 8 - Vinicius Diniz Dall Antonia 

26:00 2T | Ituano/SP 19 - Jose Eduardo de Andrade 9 - Salatiel de Oliveira Gabriel... 

33:00 2T  Operário/PR 99 - Daniel Alves de Lima 90 - Ronaldo Henrique Silva 

33:00 2T  Operário/PR 55 - Jacy Maranhao Oliveira 19 - Rodrigo Oliveira Lindoso 

37:00 2T | Ituano/SP 15 - Luiz Felipe Soares Brandao 7 - Miqueias Cabral Evaristo 
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